MIECZYSŁAW KOŁODZIEJ 


rytownik, 


przeżywszy lat 24, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 12 września 1901 roku. 


W smutku pozostałe siostra i ciotka, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i Znajomych 
Zmarłego na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w sobotę dnia 14 b. m. o godzinie 5 popoł. 
z „Collegium medicum“ przy ulicy Grzegórzeckiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy J. Wolnego ul. św. Tomasza 4, filia Kopernika 6. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


